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Le roi
mouche


Tout en haut de la montagne, assis sur un trône de pierres noires,
le Roi Mouche attend.



Son palais est une immense grotte humide, une succession de
galeries sombres et détestables, aux pierres glissantes et aux
pièges nombreux. Dans les recoins se tapissent d’abominables
insectes prêts à se jeter sur les malheureux qui se sont égarés. Le
silence n’est rompu que par le cri des perdants et par les
hurlements du Roi savourant ses victoires. Hors du palais, point de
salut. Tout est froid et recouvert par la neige. Dans cet enfer
glacé, seuls les sujets du Roi Mouche peuvent espérer survivre.
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